
ÚNICO Generador de Colágeno 


La ciencia detrás del cabello, piel, uñas, 
huesos y articulaciones saludables 

Generador de Colágeno Clínicamente 
Comprobado 

ch-OSAfde BioSil™ La Innovación 
Científica en el Colágeno 

El Colágeno es conocido como el elemento de 
construcción más importante del cuerpo humano. 
Contiene más de una tercera parte de las proteí¬ 
nas del cuerpo. Constituye hasta el 75% de su 
piel. Es una Importante estructura para el apoyo 
de los huesos, de las articulaciones y de los 
órganos vitales. 

Por este motivo, el Colágeno es esencial para la 
salud de la piel, del cabello, de las uñas, de los 
huesos y de las articulaciones. Pero desde la edad 
de los 21 años, el Colágeno comienza a perderse. 

A los 30 años, los signos empiezan a ser visibles. 
Durante años, los científicos han buscado un 
método para que el cuerpo sea capaz de Generar 
su propio Colágeno. 

Esto se hizo realidad cuando BioSil™ .descubrió 
ch-OSA? permitiendo la auténtica Generación 
Colágeno por vía oral. En la actualidad,los riguro¬ 
sos ensayos doble ciego con control de placebo 
han demostrado que ch-OSA® la solución patenta¬ 
da de BioSil™, reduce las líneas de expresión y 
las arrugas, aumenta la elasticidad de la piel, 
permite conseguir un cabello más fuerte y grueso, 
endurece las uñas y favorece las salud de los 
huesos y las articulaciones. El descubrimiento 
histórico de BioSil™ se considera ahora como la 
Innovación científica en el Colágeno. 


Conozca la dosis clínicamente 

comprobada de BioSil™ 

BioSil™ Cabello-Piel-Uñas-Huesos-Articulaciones 
_ Cápsulas Vegetarianas _ 

Datos clínicos 

Ácido ortosilícico estabilizado con colina (ch-OSA®) 


Dosis comprobada clínicamente 

Comprobado clínicamente para el cabello 1 cápsula, 2 veces al día 
Comprobado clínicamente para las uñas 1 cápsula, 2 veces al día 
Comprobado clínicamente para la piel 1 cápsula, 2 veces al día 
Comprobado clínicamente para huesos 1 cápsula, 2 veces al día 
Comprobado clínicamente para articulaciones 1 cápsula, 2 veces al día 

Se ha comprobado la eficacia y la seguridad de ch-OSA®en rigurosos ensayos 
clínicos doble ciego controlados por placebo. Estos resultados están publicados 
en revistas médicas revisadas por expertos (consulte el prospecto para saber 
más). 

BioSil™ Cabello-Piel-Uñas.Huesos-Articulaciones 

Líquido 

Datos clínicos 

Ácido ortosilícico estabilizado con colina (ch-OSA®) 

Dosis comprobada clínicamente 

Comprobado clínicamente para piel 5 gotas, 2 veces al día 

Comprobado clínicamente para cabello 5 gotas, 2 veces al día 

Comprobado clínicamente para uñas 5 gotas, 2 veces al día 

Comprobado clínicamente para huesos 6 gotas, 1 vez al día 
Comprobado clínicamente para articulaciones 5 gotas, 2 veces al día 

Se ha comprobado la eficacia y la seguridad de ch-OS/Pen rigurosos ensayos 
clínicos doble ciego controlados por placebo. Estos resultados están publicados 
en revistas médicas revisadas por expertos (consulte el prospecto para saber 
más). 

Clínicamente Comprobado- Seguro y efectivo 

Tenemos el placer de anunciar que ch-OSA® 
el Generador de Colágeno de BioSil™, ha sido 
sometido a los procedimientos de prueba más 
rigurosos que se conocen: el ensayo clínico 
doble ciego con control de placebo realizado 
en la universidad. Lo utilizan las empresas 
farmacéuticas, y está considerado como la serie 
dorada de los resultados de mediciones. Los 
resultados clínicos, que ya han aparecido en 
publicaciones médicas de prestigio, han sido tan 
categóricos como estadísticamente significativos. 
Los sujetos que han tomado el compuesto 
ch-OS/?de BioSil™ han mostrado una marcada 
disminución de las líneas de expresión y de las 
arrugas, un aumento de la elasticidad de la piel, 
un cabello más grueso y más fuerte, uñas más 
fuertes, y un aumento de las Densidad Ósea 
(BMD) en la reglón de la cadera. Lo mejor de 
todo es que el compuesto.ch-OSA® de BioSil™ 
ha demostrado ser seguro. 



BioSil™: Mejore su vida - a partir de hoy 
Aumente el Colágeno, la Queratina y la 
Elastina de su cuerpo 

El estado de su piel, cabello, uñas huesos y articu¬ 
laciones dependen de tres proteínas: 

Colágeno: “se implanta” en su piel, eliminando las 
líneas de expresión y las arrugas y evitando su 
aparición. Además el Colágeno es esencial para 
contar con unos huesos y articulaciones sanos y 
fuertes. 

Queratina: es una proteína que se encuentra 
en el eje de su cabello. Proporciona al cabello 
grosor,cuerpo, fortaleza y elasticidad. Además, la 
Queratina aporta resistencia y transparencia a sus 
uñas. 

Elastina: proporciona a la piel la capacidad de 
estirarse y volver a su estado original evitando que 
aparezcan líneas de expresión y arrugas. Con la 
edad se reducen los niveles de Colágeno, Querati¬ 
na y Elastina. 

BioSil™ Cabello Piel Uñas, con ch-OS/fclínica- 
mente comprobado, está formulado específicamen¬ 
te para ayudar a incorporar a su cuerpo estas tres 
proteínas y situarlas en los niveles de una persona 
más joven. 

Su piel 

En el ensayo clínico de BioSil™,de piel ha reduci¬ 
do las líneas de expresión y las arrugas en un 30% 
y ha aumentado la elasticidad de la piel en un 89% 
con respecto al grupo de placebo. Los usuarios 
también han señalado que BioSil™ Piel aporta un 
aspecto radiante a su piel. 

Resultados de los ensayos clínicos publicados: Barel et al., 2005. 

Su cabello 

BioSil™ Cabello ha sido comprobado 
clínicamente para aumentar el diámetro en un 12% 
y ha reforzado el cabello en un 13,1% con respec¬ 
to al grupo de placebo. Por este motivo BioSil™ 
aporta un volumen natural con más cuerpo y 
menos quebradizo para tu cabello. 

Resultados de los ensayos clínicos publicados: Wickett et al., 2007. 

Sus uñas 

BioSil™ ha sido comprobado clínicamente , y se 
ha demostrado que refuerza las uñas consiguiendo 
que sean menos quebradizas. 


Sus huesos 

En un ensayo clínico, las mujeres han sido 
divididas en dos grupos: BioSil™ y Placebo. El 
grupo de BioSil™ ha tomado ch-OSA^IOOOmg 
diarios de calcio, y 800 IU diarias de Vitamina D. El 
grupo del Placebo tomó solamente Calcio y 
Vitamina D. Se ha observado un aumento den la 
síntesis de Colágeno en el grupo de BioSil™ en 
comparación con el placebo. Los sujetos del 
placebo han perdido 1,22% de Densidad Ósea 
(BMD) en la región de la cadera, mientras que los 
sujetos de BioSil™ (6 gotas diarias de ch-OSA®) 
han ganado un 0,78% . Esto representa una 
diferencia de 2,00%, es decir, un 200% más que 

Resultados de los ensayos clínicos publicados: Spector et al. 2008 

INSTRUCCIONES DE USO 

Gotas: Para la Piel,el Cabello,las Uñas y las 
Artlculaciones:Tome 5 gotas después del desayuno 
y 5 gotas después de la cena. Mezcle esta cantidad 
en media taza con una bebida (preferiblemente jugo) 
y bébasela Inmediatamente. Para los Huesos: 

Tome 6 gotas una vez al día (después del desa¬ 
yuno ). Mezcle esta cantidad en un cuarto de taza 
con una bebida (preferiblemente jugo) y bébasela 
inmediatamente. 

Cápsulas :Para Piel, Cabello, Uñas, Huesos y Arti¬ 
culaciones tomar 1 cápsula luego del desayuno y 1 
cápsula luego de la cena. 

Biosil™ es una marca comercial de Bio Minerals N.V. 
ch-0SA®es una marca registrada de Bio Minerals N.V. 
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